Zwanzigster Abschnitt. Stationare elektrisohe Strome.
§. 162. Stationare Zustande.
In §. 156 haben wir nachgewiesen, dass die Anfangswerthe und gewisse Grenzbedingungen die Losungen der Maxwell'schen Gleichungen bestimmen. Eine davon verschiedene Frage, deren Beantwortung wir uns jetzt zuwenden, ist aber die:
Wie muss der Anfangszustand beschaffen sein, damit der Zustand stationar sei, dass also der elektrische und der magnetische Kraftvector von der Zeit unabhangig werden?
Ein solcher Zustand wird zwar nicht von vornherein her-stellbar sein, wohl aber zeigt die Erfahrung, dass auch nicht stationare Zustande sich einem stationaren oder wenigstens fast stationaren Zustande annahern, so dass sie oft nach sehr kurzer Zeit nicht mehr merklich davon unterschieden sind. Dagegen ist aber wieder zu bemerken, dass es einen absolut stationaren Zustand im strengen Sinne des Wortes wohl iiberhaupt nicht geben kann, weil durch die umgesetzte elektromagnetisclleEnergie immer langsame thermische oder chemische Veranclerungen, sei es im Felde selbst, sei es an den Grenzflachen, vor sich gehen. Von dem Einflusse dieser Veranderungen auf das elektro-magnetische Feld sehen wir aber hier ab.
Die erste Bedingung fur einen stationaren Zustand ist die, dass, wenn (5 und 9JJ der elektrische und magnetische Kraft-vector ist,chung
